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Mirov 


Mirov an jî meriv (bi latînî: Homo sapiens ) cureyê bi tenê yê 
giyanewerên ji cinsê Homo ye ku di destpêkê de ji Afrîkayê hatine û 
li hemû cîhanê belav bûne. Li gorî zanyaran, anatomiya mirovê 
îroyîn berî 300.000 salan^ çêbûye û 50.000 sal e ku reftara modern 
a mirov diyar bûye. 

Ji 27ê Nîsan ya sala 2020'an û saet 22:30an pê ve li cîhanê 
7.780.672.100 mirov heyeJ 1 2 ^ 


Mijarên têkildar 

■ Laşê mirov 
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Mirov 



Mirov (mêr û jin) 


Rewşa parastinê 

Kêmtirîn metirsî 
Dabeşandina zanistî 


Cîhan: 

Animalia 

Filûm: 

Chordata 

Çîn: 

Mammalia 

Kom: 

Primates 

Famîle: 

Hominidae 

Cins: 

Homo 

Cure: 

H. sapiens 


Navê zanistî yê latînî 

Homo sapiens 

Linnaeus, 1758 

























Belavbûna mirov Homo sapiens (bi 
rengê kesk) 


Ji "https://ku.wikipedia.Org/w/index. php?title=Mirov&oldid=762998" hatiye standin. 


Ev rûpel cara dawî 27 nîsan 2020, seet li 19:55an de hatiye guherandin. 

Nivîsar di bin lîsansa Creative Commons Attribution-ShareAlike License de derbasdar e; heke tiştên din werin xwestin 
dikarin lê bên zêdekirin. Ji bo hûragahiyan li Mercên Bikaranînê binêre. 










